KAROLINA WEIGLOWA 


żona b. prezydenta stoleeznego miasta Krakowa, posła na Sejm Krajowy 
i adwokata krajowego etc. etc. etc., A 


przeżywszy lat 55, po długich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 21 Lipca 1886 roku. 


W głębokim żalu pozostały mąż wraz z dziećmi, wnukami i rodziną zapraszają Krewnych, Zna- 
jomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy odbyć się mający w Piątek dnia 23 b. m. 
o godzinie 5 popołudniu z domu pod Nr. 59 przy ulicy Grodzkiej, wprost na cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


które odprawi się w kościele św. Piotra w Sobotę dnia 24 b. m. o godzinie 10 rano. 


